U. Józel Marya Rosset 


Wikary Klasztoru OO. Kapucynów w Krakowie, 


przeżywszy lat 65, z tych w zakonie 4/, a kapłaństwa 42, po krótkiej 
słabości, opatrzony SS. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 16 Lutego 
1902 r. o godzinie Il przed południem. 
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Nabożeństwo Zatobne rozpocznie się we Wtorek dnia 18 Lutego 1902 roku o godzinie 8 rano, 
po którem nastąpi wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku. 


Na ten obrzęd żałobny Konwent 00. Kapucynów w Krakowie zaprasza Wielebne Duchowieństwo, 
oraz wszystkich Wiernych w Chrystusie. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


